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水 服 血 奖 纤维 蛋白 原 的 测定 


THE DETERMINATION OF THE PLASM FIBRINOGEN IN 
MUSTELA VISON 


关 锋 识 水 狠 妊 扒 看 白 原 测定 
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水 帮 《Mustela vison》 是 一 种 珍贵 的 毛皮 动物 。 到 目前 为 止 ， 对 于 水 扣 的 研究 大 
多 集中 在 生殖 和 生活 习性 方面 ， 而 对 水 帮 血 液 的 研究 却 很 少 。 国 外 有 人 研究 水 绥 的 血红 
蛋 泊 组 成 ‘Labbe 等 ，1979) 、 水 帮 的 血 桨 电泳 (Tandonr，1980》 和 水 括 血 效 中 脂 罩 白 
和 胆固醇 的 含量 《Nikitin，1983) 等 。 但 是 ， 对 于 水 拓 了 血浆 纤维 蛋白 原 的 研究 至 今 未 
有 报道 。 

本 项 研究 采用 了 愧 和 氢化 钠 溶 液 法 ， 通 过 分 光 光 度 计 ， 测 定 了 哈尔滨 市 城 高 子 良种 
场 人 工 饲 养 的 水 都 血浆 纤维 蛋白 原 的 含量 。 在 1984 年 冬季 ， 场 方 处 死水 盔 取 皮 之 前 ， 从 
活体 水 邦 心 脏 取 血 3 毫升 , 放 于 预先 加 柠 机 酸 钠 的 离心 试管 中 振 蓝 , 混 匀 和 离心 。 然 后 取 
二 清 液 1 之 升 ， 加 入 两 个 比 色 到 中 ， 季 分 别 为 0.5 毫 升 。 其 中 之 一 加 侈 和 握 化 钠 光波 
4.5 毫 升 ， 振 葛 混 匀 制 成 标本 四 另 一 只 加 入 4,5 毫 升 生理 盐水， 振 落 泥 匀 制 成 调 “0 
列 ， 业 用 国产 721 型 分 光 光 度 计 ， 取 波长 510 豪 微米 ， 测 定 标本 亚 的 光 密 度 〔(D .DD ,)。 

用 上 述 方法 共 测 定 了 32 具 水 帮 的 血 效 纤 维 蛋 白 原 的 含量 ， 测 定 光 密度 (O ,DD .) 平 均 
值 为 0.443 土 0.2311， 标 准 差 为 0,211， 标 准 机 误 为 0,372。 将 光 密 度 换算 成 百 分 浓 度 ， 计 


算式 为 ; 
纤维 蛋 自 原 毫克 多 = x1000 一 中 人 x 1000 一 886 毫 克 %。 





其 统计 数据 详 见 表 1. 

这 里 我 们 还 例 举 了 已 测定 的 人 类 和 其 它 动物 的 血浆 纤维 蛋白 原 的 含量 ( 表 2、 下 
3)，。 

从 表 1 所 列 数据 中 可 统计 出 水 络 血 浆 纤 维和 蛋白 原 的 光 密度 《O。,D,) 的 平均 值 为 
0.443) 百 分 浓 度 为 886 带 克 邓 ， 即 水 邦 血 浆 中 每 一 百 毫升 含有 纤维 蛋白 原 886 毫 克 。 

家 ?比较 了 水 损 的 和 其 它 哺 乳 动 物 的 血浆 纤维 蛋白 原 的 含量 ， 结 果 表 明 水 帮 与 和 牛 类 


的 血浆 纤维 蛋白 原 含量 相 接 近 。 
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表 ] 水 和 血浆 纤维 蛋白 株 的 测定 

序号 D,D 带 克 多 序号 心 .了 浇 究 总 序号 O.D, 副 克 蚂 
1 0.50 1000 12 0.80 1600 23 0.29 580 
2 0,80 1600 13 0.80 1600 24 0.30 600 
3 0.60 1200 14 0.20 400 25 0.25 500 
4 0.60 1200 16 0,16 320 26 0.40 800 
6 0.60 1200 16 0.16 320 27 0.25 500 
6 0.35 700 17 0.28 560 28 0.26 520 
7 0.70 1400 18 0.28 560 29 0.24 480 
3 0.34 680 19 0.16 320 30 0.25 500 
9 0.50 1000 20 0.60 1200 31 0.55 1100 
10 0.60 1200 21 0.45 900 32 0.45 900 
11 0.80 1600 22 0.70 1400 T=0.443 和 =886 

+ 0.211 +0,421 

表 2 水 稻 与 已 知 哺 乳 动物 血浆 纤维 蛋白 车 含量 比较 


SS 已 洲 定 妊 维 蛋白 原 的 动物 现 测定 动物 


-一 一 一 一 








蕊 牛 山羊 首 羊 狗 猪 :3 水 六 
终 六 蛋白 原 毫 克 吧 
”340 720 600 360 680 354 310 886 
于 3 . 水 稻 与 人 类 血浆 纤 扒 蛋白 项 含 量 比 较 
on 其 试 对 象 
3 水 者 和 交 
人 
寻 维 蛋白 时 毫克 纪 886 300 一 600 


可 以 看 出 ， 水 帮 血 浆 纤 维和 蛋白 原 含量 确实 比较 高 。 分 析 其 数值 高 的 原因 ， 我 们 认为 
可 能 与 水 帮 的 食性 有 关 。 水 帮 本 是 野生 动物 ， 性 情 凶 狂 ， 以 动物 为 食 。 经 人 工 饲养 以 
来 ， 人 们 为 了 获取 优质 毛皮 ， 经 常 喂 蛋白 质 ， 维 生 素 和 无 机 盐 等 营养 丰富 的 饲料 。 因 水 
帮 摄 取 了 丰富 的 蛋白 质 ， 从 而 导 至 血浆 纤维 蛋白 原 合 量 高 。 

我 们 认为 本 测定 采用 愧 和 氢化 钠 按 波 法 ， 通 过 分 光 光 度 计 测定 血浆 纤维 蛋白 原 的 光 
密度 ， 进 而 计算 得 出 水 损 血 浆 纤 维 蛋 扬 原 的 百 分 浓 度 。 方 法 比较 科学 ， 测 试 所 得 的 数据 
基本 准确 ， 可 供 同 行 研究 者 参考 。 
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